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LES ROSES. 



ROSA ACIPHYLLA. 

R. tubo ccilycis globoso pedunculisque glabrís; foliolis oblongo- 
lanceolatis, cuspídatis, glaberrimis, concolonbus, incequaliter argute 
serratis ; pctiohs supra pubesccntibus, su bínerra ¿bus y cuide acu leato. 
Rau, En. Ros. p. 6q, cu ni Tab. 

LE ROSIER CUSPIDE. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s eléve á la hauteur de deux pieds ou deux 
pieds et clemi. Ses branches, droites et. roides, d un brun-foncé 
tirant un peu sur le vert, sont armées daiguillons rares, re- 
courbés, presque solitaires. Les ramuscules qui croissent le 
long des rameaux principaux, sont courts, serrés et rapprochés 
entre eux. Les feuilles se composent de cinq ou de sept fo¬ 
lióles glabres, vertes sur leurs deux faces, oblongues-lancéo- 
lées, terminées en cúspide, inégalement dentées; les dents les 
plus grandes sont surmontées de glandes sessiles; les plus 
courtes, de glandes pédicellées. El les sont portees par des pé- 
tioles, souvent prives daiguillons, pubescents á leur face 
supérieure, glabres en-dessous, munis, á leur base, de sti- 
pules petites, étroites, pointues, glanduleuses en leur bord. Les 
fleuis naissent. a 1 extremite des petits rameaux. Les pédoncules 
qui les supportent, fréles et trés-courts, tantdt solitaires, tantót 
reunís par trois ou quatre en une espéce d’ombelle, sont mu¬ 
nis, á leur base, de bractées oblongues et aigués. Le tube du 
cálice est globuleux et glabre. Les divisions du limbe sont poin¬ 
tues au sommet, appendiculées, velues intérieurement comme 
































































